EMERYT, 


B. DYREKTOR ODDZIAŁU BANKU POLSKIEGO w ŁOMŻY, 
po długićj i cigzkiéj chorobie, opatrzony $3, Sakramentami, zmarł dnia 1 Listopada r. b., w wieku lat 64. 


Pogrążona w głębokim smutku żona wraz z dziećmi, zaprasza krewnych, przyjaciół i ko- 

legów zmarłego, na nabożeństwo żałobne w dniu 3 b. m, w kościele WW. Swiętych na 

Grzybowie, o godzinie 10'|, przed południem rozpocząć się mające i na wyprowadzenie 
zwłok zaraz po nabożeństwie na cmentarz Powązkowski. 


Ao33. neu. I‘. Bapm. O6beps-Dosuniäw. 21 Oxrapóa 1885 roxa, sa N. 7569. | W drukarni Jana Cotty, ulica Senatorska Nr 29, w Warszawie. 


